PIOTR GIERMEK 


Koncesyonowany Majster murarski, 


po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony Swiętemi Sakramentami, 


przeżywszy lat 42, zmarł dnia 16 Maja 1900 r. 
He 
W nieutulonvm Zalu pozostala Zona wraz z trojgiem maloletnich dzieci, oraz rodzina 
Zmarłego, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Piątek dnia 18 Maja 1900 r. o godzinie 


5 po południu z domu żałoby przy ulicy Zw ierzynieckiej L. 16, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZAŁOBNE 


odbędzie się w Sobotę dnia 19 Maja b. r. o godz. 10 rano w kościele OO. Reformatów. 


W Drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


